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(todas as respostas na prova devem ser dadas em notação científica em unidades do sistema internacional 
PI JC respeitando rigorosamente o conceito de algarismos significativos) (g=10,0m/s?) 


RIO 


1) Considere a planta mostrada na figura. A laje possui 25,50 cm de espessura e é feita de concreto 
armado(p=2700kg/m?). Considere o sistema de eixos mostrado e determine: 
a) O peso total da laje. 


b) A coordenada x do centro de massa e 10,40 m 10,40 m 
Gis 


c) a coordenada y do centro de massa da estrutura. 


a) P=1,708 x 10ºN 
b) x=0m 
c) y=4,73im 


14,40 m 14,40 m 
2) Considere a planta mostrada e o sistema de eixos adotado. Se a laje de concreto (p=2700Kg/m?) 
possui 0,250m de espessura determine sua massa total. Em seguida determine as coordenadas xe y 
do centro de massa da laje. Desconsidere os dados da planta. 
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3) A figura mostra uma piscina circular de raio 10,0m com profundidade 1,50m e um deck de carvalho 
com espessura de 10,0cm. Use os valores médios da tabela e determine: 

a) As coordenadas x e y do centro de massa da piscina. 
b) A massa e o peso total do deck de madeira. 

c) Aárea total do deck. 

d) O perímetro total da borda da piscina. 

e) A massa total de água na piscina 

f) O volume total de água em metros cúbicos e em litros. 


a) x=-1,41m y=-1,4im 

b) m=5,34x 10%kg P=5,34 x 10%kg 

c) a=7,85 x 10 m? 

d) p=6,71x10m 

e) m=3,53x10ºkg 

f)  V=3,53 x 10? m? V=3,53x 10º litros 


4) Considere a planta mostrada na figura. A laje possui 25,50 cm de espessura e é feita de 
concreto armado (p=2700kg/m?). Considere o sistema de eixos mostrado e determine: 

a) O peso total da laje. 

b) A coordenada x do centro de massa e 

c) a coordenada y do centro de massa da estrutura. 


13,30m 


a) P=1,713x 10ºN 
b) x=8,103m 
i c) y=7,307m 


15,50m 


no 


ê A 
o. HI 


X 18,80m 


